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Série n° 2 

Exercice 1 : Trois condensateurs de capacité Cl=l]iF, C2=3,3|uF / C3=4,7]iF sont 
associés en parallèle. La charge totale du groupement est q=0,216 mC. Calculer : 

1. la capacité équivalente (Rép. : 9|uF). 

2. la tension aux bornes (Rép. : 24V). 

3. l'énergie stockée par l'ensemble (Rép. : 2,59mJ). 

4. Que devient cette énergie si la tension diminue d'un tiers? (Rép. : l,15mJ). 



Exercice 2 : on considère les 
différents circuits représentés sur la 
figure ci-dessous. Chaque segment à 
une résistance r. Calculer, dans chaque 
cas, la résistance équivalente entre 
les points A et B. (Réponses 
3r llr Ir 5r . 






Exercice 3 : 1/ Calculer les tensions 
Ui et U2 en fonction de U A b, Ri, R2. 
2/ Calculer le rapport —en fonction 

de Ri, R2, R c - Exprimer ce rapport en 
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fonction de x 
Etudier le cas R r »R. 



, R c et R = R X + R 2 
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(Rép.:l)U 1 =^^,U 2 =^^,2) - = 

R x + R 2 R l +R 2 E x(l-x)R + R c 



B 



r 



E T 



, et si RC»R: 



U 



x) 



U 



^ETIMJP 



.corn 



Exercice 3 : un générateur de tension continue (£et r constants) fournit un courant I 
dans une résistance R. 

1. Etablir la formule littérale donnant la puissance dissipée dans la résistance R en 
fonction de E, ret R (Rép: p(r) = J**?—, ^= £2(r " i?) ) 

(r + R) 2 dR (r + R) 3 



2. Pour quelle valeur de £ cette puissance est-elle maximale ? 
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♦ AN : E=100 V; r=500 H. Calculer P max . {Rép: p(r = r) = p max = — = 5w.) 
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